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PART III 
Stores Purchase 
Medical Education Department 

TENDER NOTICE 


No . C8/19962 /2007/ MCT. 

4th September 2007 . 
Scaled competitive tenders are invited for the supply of the following items required for 
che Various Departments of Medical College, Thiruvananthapuram . 

Tenders should be superscribed , tender numbers and addressed to the Principal, Medical College, 
Thiruvananthapuram , Pin -695011 . Details can be had from this office on working hours till 3 . 30 p . m . 

Tender No, and Name of Equipment - 179 /07 - ICU Beds . 
Quantity - -5 Nos. 
Departmenit - Neurology . 
Cost of Teriller Form (inclusive Sales Tax ): 

(Original - Rs. 450 . 

Duplicate - - Rs. 225 . 
Last date and time of sale of tender forms--- 12- 10 -2007, 2 . 30 p . m . 
Last date and time of receipt of tender forms- 15 - 10 -2007, 3 p . m . 
Opening date and time of tender forms- 15 -10 -2007, 3 p . m . 

Tender form will be sent through post if required provided due amount with sufficient postage 
charge (Rs. 50 ) is sent by way of Money Order in favour of the Principal, Medical College , Thiruvanantha . 
puram , Kerala State, Pin -695 011. Money Order should reach this Office on or before 6 - 10 - 2007. 
No other forms of remittance will be accepted . 

തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളജിലേക്ക് ആവശ്യമായ താഴെ പറയുന്ന സാധനങ്ങൾ വിതരണം 
ചെയ്യുന്നതിന് മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ കാണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . ദർഘാസുകൾ ദർഘാസ് നമ്പമാടുകൂടി നിശ്ചിത 
തീയതിക്കുമുമ്പ് പ്രിൻസിപ്പൽ , മെഡിക്കൽ കോളേജ്, തിരുവനന്തപുരം- 695 01 എന്ന വിലാസത്തിൽ 
എത്തിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്, 

ദർഘാസ് നമ്പരും സാധനങ്ങളുടെ പേരും _ 179 07 _ ഐ . സി . യു . മബഡ് 
എണ്ണം- 5 . 
ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ് -ന്യൂറോളജി , 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില ( വിൽപ്പന നികുതി അടക്കം) 

- അസ്സ ൽ 450 രൂപ . 

ഡിക്കേറെ 225 രൂപ , 
ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും സമയവും - 12- 10 -2007, 2. 30 മണി, 
ദർഘാസ് സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും സമയവും 15- 10-2007, 3 മണി. 
ദർഘാസ് ഫോറം തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 15-10 -2007, 3 മണി. 


ഫോറങ്ങൾ തപാലിൽ വബവർ അയയ കുടുന്നതിനുവേണ്ടതുക (രൂപ 50) അധികമായി അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. 
ഭർഘാസ് ഫാറത്തിന്റെ വില ഒാഫീസിൽ നേരിട്ടോ മ ണിയാർഡർ ആയോ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. അല്ലാതെയുള 
എല്ലാ അപേക്ഷകളും നിരസിക്കുന്നതാണ് . ഫോറത്തോടൊപ്പംമുദ്രപ്പത്രങ്ങളോ മറതെങ്കിലും ഡോക്യുമെൻറുകളോ 
അയയ്ക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുളളതും മേൽവിലാസം വ്യക്തമല്ലാത്തതുമായ മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്ന 
താണ്. മണിയോർഡറുകവഴി ഫോറങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുളള അപേക്ഷകൾ ഈ ആഫീസിൽ 6 - 10 - 2007- നു 
മുമ്പ് കിട്ടിയിരിക്കണം. താമസിച്ചുകിട്ടുന്ന മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. ജർഘാസ് ഫോറം കെ 
മാറാൻ പാടില്ലാത്തതും ഒരിക്കൽ അടച്ച തുക തിരിച്ചുകിട്ടുന്നതല്ലാത്തതുമാകുന്നു . താമസിച്ച് കിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ 
യാതൊരു കാരണവശാലും സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പ്രവർത്തിദിവസങ്ങളിൽ ഈ ആഫീസി ൽ 
നിന്നും ലഭിക്കുന്നതാണ്. 
Medical College, 

- (Sd. ) , 
Thiruvananthapuram . 

For Principal . 


TENDER NOTICE 
N , C5,780712006 MCK . 

22nd August 2007. 
Sealed competitive tenders are invited for the purchase of equipments to Medical College, Kottayam , 


SCHEDULE 


Sl. 


Tender Number and Name of 

equipinents 


Last date of 

tender 
sales 


Duc date and 

time for 
submission 
of tender 


Date and. 

time of 
| opening 
of tender 


No . 


1 1/ Trauma/2007 /MCK --Ophthalmology Instruments 24- 100 -2007 25-10 -2001, 26-10- 2007, 

-- 4 p . 11 , 3 p , m . 
2 2/ Trauma/2007 /MCK - ENT Instruments 

21-10 - 2007 25-10-2007 , 26 - 10)-2007, 

- 4 p . 11 . - - 3 , 30 p . in . 
3 3 / Trauma/2007MCK - Automatic External 

25 -10 -2007 26- 10 - 2017, 27- 10 - 2007 , 
Defibrillator 

- 4 p . 11 . 

3 p . .. 
4 4 / Trauma/ 2007 /MCK - Portable Autoclave - - 25 -10- 2007 26-10 -2007, 27- 10- 2007, 
- 2 Nos . 

4 p . nm . 3 . 30 p . 11 
5 5 / Trauma/2007/MCK - Emergency Carts 

26 -10 -200 27 -10 - 2007, 20 -10- 2007, 
10 09 . 

- 4 p . 11 . - 3 p , m 
- 6 6/ Trauma/ 2007 MCS -- ICU coats-- - 5 N . 

26 -11 -2007 27-10 -207, 29- 10-2007, 
- 4 p 11 , 

3 . 30 p . 11 . 
7 Trauma/2007/MCK - -Hand held Doppler 

27- 11 - 2007 29 -10-2007, 30 - 10 -2007 , 
- 4. p In . 

3 p . m . 
Cost of tender forms -- Serial Nos . 1, 2 and 7 Rs. 169 for Original and Rs. 125 for Duplicate . Serial 
Nos. 3 to 6 Rs. 450 for original and Rs. 225 for duplicate . 

Tender forms can be had from this office on payment of prescribed cost in cash or by money 
order . No other modes of remittance will be entertained. Those who require tender forms by post, a 
sum of Rs. 40 will be added towards postage charges . Money orders should reach this office at least 
10 days prior to the closing date of tender sales . Cost of tender forms will not be refunded . 

The duly signed tenders superscribed on the envelope as “ Tender No . . . 
for the purchase of . . . . . . . . . . 

. . . . . . . .addressed to “ The Principal, Medical College 
Kottayam - 8 " should reach this office on or before the due date mentioned in the schedule . Tenders 
received late will not be entertained . The duly received tenders will be opened at the stipulated time in the 
presence of the tenderers or their authorized representatives who may present at that time. 

Further details can be obtained from this office during working hours. The undersigned reserves the 
right to reject any tender without assigning any reason . 

കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളജിലേക്ക് താഴെ പറയുന്ന ഉപകരണങ്ങൾ വാങ്ങുന്നതിനായി മുവച്ച്, 
ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു . 


പട്ടിക 


( ക 
നസൾ 


ദർ മാസ് നമ്പരും ഉപകരണത്തിൻറ 

പേരും 


ദർഘാസം - ദർഘാസ് ദർഘാസ് 
1 - ൽപ്പനയുടെ സമർപ്പിക്കേണ്ട തുറക്കുന്ന 
അവസാന -- അവസാന തീയതിയും 
തീയതി തീയതിയു സമയവും 

സരവും 


1 1 /an2007 എംസി ഓഫ്താൽമോളജി 

24- 10 -2007 25- 10 -2001, 26- 10- 2007, 
ഇൻസ്ടു മെൻറ സം 

4. മാണി - 3 മണി. 
2 2106ാമ[2007 എം സികെ ഇ എൻ ടി . 

24- 10 -2007 25- 10 -2007 , 25- 10 - 2007, 
ഇൻസ്ടു മെൻറ് സ 

- 4 മണി 5 . 30 മണി 
3 3 ] [ ഭാമ 2001 എംസി കെ ഓട്ടോമാറ്റിക് 

25 -10- 2017 26- 10 -2007, 27- 10- 2017, 
ക സിറേറണൽ 

- 4 മണി - 3 മണി 
ഡിഫി[ ബിലോറർ 
4tഭാമ 2007 എംസി - പോർട്ടബിറം ഒാട്ടോറമൂവ് - 25- 10- 2007 26 - 10-2007, 27- 10 - 2007, 
- 2 എണ്ണം 

- 4 മണി - 3 . 30 മണി 
59012001 എംസിൽ. -- എനർജി കാർഡ് 

25-10 - 2007 27- 10 - 2007, 29- 10 - 2001, 
- 10 എം 

- 4 മണി 

- 3 മണി 
6/ son 2007 എം സികെ--- ഐ . സി . എ . കോട്ട " - 

26- 10 - 2007 27-10- 2007 , - 29 -10 -2001 , 
- 5 എണ്ണം 

- 4 മണി - 3 , 30) നണി 
| 1 7 [ ടോ :/2007/ എംസികെ - ഹാൻഡ ഹെൽഡ 

27-11 - 2007 29- 10 - 2007, 30 -11 - 2017, 
ഡാപ്പി 

4 മണി - 3 മണി 
- ദർഘാസ് പത്രത്തിന്റെ വില കമനസർ 1 , 2 , 1 ഒറിജിനലിന് 169 രൂപയും, ഡിററിന് 125 
രൂപയും, ( കമനമ്പർ 3 മുതൽ 6 വരെ ഒറിജിനലിന് 45 രൂപയും, ഡിക്കേററിന് 225 രൂപയും, 

ദർഘാസം: പ്രതങ്ങൾ നിശ്ചിത തുക അടച്ച് ഒാഫീസിൽ നിന്നും വാങ്ങാവുന്നതാണ്. ദർഘാസ 
പ്രശ്നങ്ങൾ തപാലിൽ ആവശ്യമുളളവർ 40 രൂപ അധികമായി മണി ഓർഡറായി അയക്കേണ്ടതാണ്. മണി 
ഓർഡർ അൽ വാസം വിൽപ്പന അവസാനിക്കുന്നതിന " 10 ദിവസം മുമ്പ് ലഭിക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് 
പത്രത്തിന്റെ വില മടക്കി നൽകുന്നതല്ല . 

- മുവ ദർഘാസ് കവറിനുമുകളിൽ ദർഘാസ് നമ്പർ.. . . . 
തത്തിൻറെ പേര്. . . 

..... . ... എന്ന മേലെഴുത്തോടുകൂടി (" പ്രിൻസിപ്പാൾ , 
മെഡിക്കൽ കോളേജ്, കോട്ടയം-8 എന്ന വിലാസത്തിൽ ലഭിക്കത്തക്കവിധം അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. നിശ്ചിത 
സമയത്തിനുശേഷം ലഭിക്കുന്നതോ അപൂർണ്ണമായതോ ആയ ദർഘാസുകൾ പരിഗണിക്കുന്നതല്ല . യഥാസമയം 
ലഭ്യമായ ദർഘാസുകൾ നിശ്ചിത സമയത്തെ തുറക്കുന്നതാണ്. 

വിശദ വിവരങ്ങൾ ദർഘാസ് പ്രതത്തിനോടൊപ്പം ലഭ്യമാ ണ , യാതൊരു കാരണവും കാണിക്കും തെ 
ദർഘാസുകൾ നിരസിക്കുവാനുളള അധിക 04 ( പ്രിൻസിപ്പാളിൽ നിക്ഷിപ്തമാണ്. 
Medical College , 

| ( Sc .) 
Kottayain 

Principal. 
TENDER EXTENSION NOTICE 
No , CI- 8609/ 6 / MICR . 

22nd liggest 2007 , 
Time for submitting the following tenders are extended as per the scheduic noted against each . 


SI. 


Tender No. and Name of 

Itens 


Name of 
Department 


Costoftender 

form 


|-!]dapjoso 


catetender 
Closingdate oftender Closingdatesaleby salebycashoftender 

form |M,0 


No . 


Lastdate& -timefor 

receiptof sealedtender 


Openingdate andtimeof tender 


Rs. 


4 p . m . 

- 4 p . m . 


4450 


225 3-10-2001 6 -10- 2007 


(1) (2) 
| 1 32 2006-07/ MCTCR _ Various Anaes - 

Equipments thesiology 
2 792006-07( MCTR - 500 Image Radit - 

Intensifier diagnosis 
3 31 2006-07] MCTOR - C -arti Urology 

Image 
Intensifier 


( 9) 
8- 10-2001 8-10-2007, 

3 p . 1 . 
8 - 10 -2007, 
3 . 15 p . 1 . 
8- 10 - 2007, 
3 .30 p . . 


1, 125 


565 


. 


790 


450 


(3 ) 


(5) 6) (7) 
225 3- 10-2007 8 -10 -2007 


(8) 
9 -10-2007 


9-10 -2017, 
3 p . 11 . 
9 - 10 -2007, 
3 .15 p . 2 . 


225 


225 


9- 10 - 2007, 
3 . 30 p . 1 . 


225 


4- 10- 2007 9 -10- 2007 10 -10 -2007 10- 10- 2007 , 

3 p . 1 . 


(1) ( 2) 

(4) 
4 9/2007- 08/ MCTCR - Various Neuro - 450 

Equipments surgery 
5 13/ 2007- 08 / MCTOR - Treat- Radio 450 

ment chair for therapy 
patient vertical 
positioning in 

Teletherapy 
6 142007 - 08 / MCTCR - Anaes- Aleg- 450 

thesia 

thesiology 

Ventilator 
1 21 2007 - 08 / MCTCR _ Stuidents Playsiology 450 

Compound 
Microscope 

(16 Nos .) 
8 24/2007- 08/ MCTCR - Portable Obstetrics 450 

lamps (5 Nos.) and 

Gynaecology 
9 27/ 2007- 08 /MATCR - Dental Oral & 

X - ray machine Maxillofacial 

Surgery 
10 31/2007-08/ MCTR - -Bipolar ophth :21 - 170 

Ophthalmic mology 

Cautery 
11 322007- 08 ] MCTCR - Inclined Microbiology 450 

Monocular 

Microscope 
12 44/2007- 08/ MCTCR _ Puretorie E . N ."I . 450 

Audiogram 
with 

Accessories 
13 41/2007-08/ MCTCR _ Various Ortho. 450 

Instruments pacdics 


225 


10- 10 -2007, 
3 . 15 p .in . 


- 150 


225 


10- 10 - 2007, 
3 . 30 pm. 


115 5 -10 - 2001 10-10- 2007 11-10- 2007 11 -10- 2007, 

3 p , m . 


225 


11 - 10 - 2007, 
3 .15 p . 11 . 


225 


11 -10 -2007, 
3 . 30 pm , 


225 


, 


11 -10-2007 12-10- 2007 12-10- 2007, 

- 3 p . m . 


The tender forms and further details such as specification , general conditions, etc . can be had 
from the Office of the Principal, Medical College , Thrissur, M . G . Kavu- 680 596 . Those who wish 
to get the tender forin by post should send Rs. 50 extra towards postage for each tenders. Further 
details can be obtained from the office of the undersigned . 

- തൃശ്ശൂർ മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്ക് താഴെപ്പറയുന്ന ഒt) ഘാസുകൾ സമർപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള അവസാന 
തീയതി അവയ്ക്കു നേരെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പ്രകാരം ദീർഘിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു . 


രൂർഡ 


ദർഘാസ് നമ്പരും 
ഉപകരണത്തിന്റെ പേരും 


(കമനമ്പർ 


aoge 
govസ 


ഒറിജിനൽ 


ഡുപ്പിക്കേണ്ട ദർഘാസവില 


ഫോറംതപാലിൽ ലഭിക്കുന്നഅവ സാനതീയതി 


ഷഫോറംവിൽപ്പന 


wisewowIDUP 

TEായപ്ര 


ദർഘാസുകൾലഭി ക്കേണ്ടഅവസാന തീയതി 


ദർഘാസ്തുറ ക്കുന്നതീയതിയും സമയവും 


1 32/ 2006 - 07 എംസിടിസിആർ 

വിവിധ ഉപകരണങ്ങൾ 
2 79/ 200-f07/ എംസിടിസിആർ 

5000 എം , എ . ഇ . ജ 

ഇൻറൻസിഫയർ 
3 31 2006 -07 എംസിടിസിആർ 

സി , ആം ഇമേജ 
ഇൻറൻസിയർ 


( 3) 
അനസ 

ത ഷാളജി 
മറഡീയാ - 
ഡയഗമനാസീസ 


രൂപ രൂപ - 4 മണി 4 മണി 1 മണി 

(4) (5) 63 (7) (8) ( 9) 
450 225 3-10- 2007 6 -10 -2007 8-10- 2007 8 -10- 2007, 

| 3 മണി 
1 ,125 565 19 11 11 

8 - 10 - 2007, 
3 . 15 മണി 


യൂറോളജി 


790 


450 


8 - 10 -2007 , 
3 . 30 മണി 


( 2) 
4 9/2007- 08 എംസിടിസിആർ- ന്യൂ റോസർജറി 450 225 3-10-2007 8-10-2007 9-10 -2001 9-10-2007, 
വിവിധ ഉപകരണങ്ങൾ 

- 3 മണി. 
5 13/ 2007- 08 എംസിടിസിആർ - റേഡിയോ 450 225 , 22 23 

- 9 -10 -2007 , 
( ടീം മുൻ ചെയർ തെറാപ്പി 

3 . 15 മണി 
ഫാം വെർട്ടിക്കിൾ 
പൊസിഷനിംഗ് ഇൻ 

ടെലിതെറാപ്പി 
6 14 2007- 08 എംസിടിസിആർ അനസ്തേ - 450 225 13 1, 2) 

9 -10 -2007, 
അനസ്തേഷ്യ ഷ്യാളന 

3 . 30 മണി 
ൻറി ലോറൻ 
7 21 /2007-08/ എംസിടിസിആർ ഫീസ് (യോളജി 450 225 1-10-2007 9- 10 -2007 10- 11)-2007 10-10-2007 , 
സാറുഡൻസ് 

3 മണി 
കാമ്പൗണ്ട് 

മെ ( കാസർകോം1 

(16 എണ്ണം) 
3 21/ 2007-08 എം സിടിസിസർ - ഒബ സ s 450 125 

10- 10 - 2007, 
പോർട്ടബിൾ ലാമ്പുകൾ കടിക് 

3 . 15 ന ണി 
( 5 എണ്ണം) 

ആരം 

ഗൈനക്കോളജി 
9 272007-08 എം സിടി സി ആർ നാൽആറ് 4500 225 

10 -10 -2007, 
ഡെൻറൽ എക്സ്റേ മാക്സിലോ 

3 30 മണി 
മെഷീൻ 

ഫഷ്യൽ സർജറി 
10 3112007- 08/ എംസിടിസിആർ ഒഫ്താൽ | 170 115 5- 10 -2007 10- 10- 2007 11- 10-2007 11 - 10- 2007 , 
ബൈപോളാർ മോളജി 

3 മണി 
ഓഫ്താൽമിക് കോട്ടയി 
11 32 /2007- 08 എംസിടിസിആർ - മെ കാ 

450 225 

11 - 10 - 2007 , 
ഇൻക്രെൻഡ് ബയോളജി 

3 . 15 മണി 
ാം ണാക്കുലർ 

കാസ്കോപ്പ് 
12 142007- 08എ സിടിസിആർ ഇ എൻ ടി - 450 225 

11 -10 - 2007 
പവർ ടോൺ 

3 30, മണി 
ഡിയോ ഗ്രാം വിത്ത 

അ സസറീസ് 
13 47/2007- 08 / എ സിടിസിആർ . ഒാർത്താ - 450 225 ,, 11 -10-2007 12- 10-2007 12-10 -2007 
വിവിധ ഉപകരണങ്ങൾ പീഡ ക സ 

3 മണി 


- ദർഘാസ് ഫോറം തപാലിൽ ആവശ്യമുളളവർ 50 രൂപ തപാൽ ചാർജ സഫിതം മ ണിയോർഡർ അയ്യ 
താണ്, ദർഘാസുകളെ സംബന്ധിച്ച കൂടാതൽ വിവരങ്ങൾ തൃശ്ശൂർ മെഡിക്കൽ കോളേജ് പി സിപ്പാളിന്റെ 
കാര്യാലയത്തിൽ നിന്നും പ്രവർത്തി ദിവസങ്ങളിൽ ലഭിക്കുന്നതാണ്. 
Medical College , 

( Sd . ) 
Thrissur . 

Principal . 
TENDER NOTICE 
No . S5 /104732007] MCC . 

24th August 2007 . 
Sealed and competitive tenders in the prescribed forms are invited from the manufacturers or 
authorized suppliers for the supply of Instruments for the Department of E . N . T . , Medical College. 
Kozhikode. 

Tender forms can be had from the Office of the Principal, Medical College, Kozhikode directly 
on payment of Rs. 416 (Rupees four hundred and sixteen only ) on or before 16 - 10 -2007, 3 . 30 p . m . or by 
registered post on or before 1- 10 - 2007 producing Money Order taken in Favour of Principal, Medical College 
Kozhikode for Rs. 453 (Rupees Four hundred and fiftythree only ) . Tenders should be superscribed as " S5 - 104731 
2007/MCC " and addressed to the Principal, Medical College, Kozhikode . Tenders should be submitted on 
or before 17 - 10 - 2007, 11 a . m . Belated tenders will not be accepted . Each tender should be submitted along 
with an agreement signed and executed in Kerala Stamp Paper worth Rs. 50 and EMD @ 1 % of the total 
cost of the items tendered for. The tenders will be opened on 17 - 10 -2007 at 11 . 30 a . m . in the presence 
of the tenderers or their authorised representatives . 

Rate should be quoted in Indian Rupees only against payment . The tenders which do not satisfy the 
conditions and without the agreement and with insufficient Earnest Money Deposit, are liable to be rejected 
without any notice . Cheques, Drafts, Postage Stamps etc . will not be accepted towards the cost of iender 
forms. Stamp Paper will be supplied to the firins outside Kerala , on request along with the remittance of 
R8, 87 ( Rupees Eighty seveil oily ) by Money Order taken in favour of Principal, Medical College , 
Kozhikode. 


The Total approximate Cost - Rs. 1, 10 , 210 

Further details can be had from the Office of the Principal, Medical College , Kozhikode during 
working hours . 

കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിനോടനുബന്ധിച്ചു ളള ഇ , എൻ, ടി . വിഭാഗത്തിലേക്ക് ആവശ്യമായ 
ഉപകരണങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിലേക്ക് നി 1 ളി ൽനിന്നും അവരുടെ അംഗീകൃത ഡീലർമാരിൽനിന്നും 
മുദ്രവച്ച മൽസരാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ദർഘാസുകൾ കാണിച്ചുകൊളളുന്നു . 

- ദർഘാസുകൾ എസ്, 510473507 എം സി സി , എന്ന മേലെഴുത്തമാടുകുടി ( പ്രിൻസിപ്പാൾ , മെഡിക്കൽ കോളേജ്, 
കോഴിക്കോട്- 8 എന്ന വിലാസത്തിൽ അയയ്ക്കുംബതാണ്, പകിക്കിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . 
ദർഘസുകൾ താഴെ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ദിവസം രാവിലെ 11 . 30 മണിക്കും ദർഘാസുകാരൻറയോ അംഗീകൃത 
എജൻറിൻറയോ സാന്നിധ്യത്തിൽ തുറക്കപ്പെടും. തപാലിൽ പinfിക്ക ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വിലയായി 
മണി ഓർഡർ ഒഴികെ മറ്റൊന്നും സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . 

അടങ്കൽ തുക - രൂപ 1 ,10,210 . 
നിരതവ്യം- ടെണ്ടർ ചെയ്യുന്ന തുകയുടെ ഒരു ശതമാനം. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില ; 

അസ " സൽ_ 416 രൂപ, 
ഡിക്കേററ് - 208 രൂപ 

തപാൽ വഴിയുളള വില _ 453 രൂപ 
ദർഘാസ് ഫോമുകൾ തപാൽവഴി വിൽപ്പന തീരുന്ന തീയതി - 1 -10 -2007. 
ദർഘാസ് ഫോമുകൾ നേരിട്ട് ലഭിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും സമയവും - 16 -10- 2007, 3 . 30 മണി 
ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും സമയവും - 17- 10-2007, 11 മണീ, 
ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും - 17- 10- 2007, 11 . 30 മണി. 

50 രൂപ വിലയുളള കേരള മുദ്രപ്പത്രത്തിൽ നിശ്ചിത മാതൃകയിലുള്ള സമ്മതപത്രം വാഗ°ദത്തതുകയുടെ 
1 % നിരതദ്രവ്യത്തോടുകൂടി ദർഘാസിന്റെകൂടെ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 

ദർഘാസുകൾ കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പാളിൻറ ഒഫീസിൽ നിന്നും പ്രവർത്തി 
ദിവസങ്ങളിൽ ലഭ്യമാണ്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പ്രസ്തുത ആഫീസി ൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്നതാണ്. 
Medical College, 

( Std . ) 
Kozhikode. 

Principal 


TENDER NOTICE 
No. S4/1094507/ MCC. 

7th Seplember 2007 
Scaled competitive tenders in the prescribed form are invited for the supply of Minor Instruments 
for the Department of Cardio Vascular Thoracic Surgery , Medical College , Kozhikode. Tender forms can be 
had from the Office of the Principal,Medical College,Kozhikode directly on payment of Rs. 41 6 and by registered 
post on payment of Rs. 460 by money order . The last date for receipt of tenders is 11 a . m . on 27- 10 - 2007 . 
Tenders will be opened at 11 . 30 a . m . on 27- 10 - 2007 in the presence of such tenderers or their authorized 
representatives who may be present at that time. Belated tenders will not be accepted . 

Tender forms are not transferable . Sale of tender forrns by post will be closed on 16 -10 - 2007, 
3 p . m . Neither Cheque, Draft, Postage stamps etc . will be accepted towards the cost of tender forin 
nor will the forms be sent by V . P . P . Duplicate copy of tender form can be had on payment of Rs. 208 . 

IMPORTANT 
The tender should be sent along with an agreement executed in Kerala Government Stamp Paper 
worth Rs. 50 (Rupees Fifty only ) and EMD @ 1 % of the total cost of the items tendered for . Rate should be 
quoted against Indian Rupee payment only . The tender without the required agreement and EMD and 
tender not quoted against Indian Rupees payment are liable to be rejected . Specimen copy of the 
agreement is annexed to the prescribed tender form . Stamp Paper will be supplied to the firm outside 
Kerala on request along with remittance of Rs. 87 (Rupees Eightyse ven only ) (Rs. 50 towards the cost of 
stamp paper and Rs. 37 as incidental charge) by money order. Tenderers should quote the AMC 
(comprehensive ) rate for 5 years after warranty also along with their tender , 

Superscription - No. S4 /10945 /07 /MCC . 
Date upto which the rates are to be firm - 31 - 3 -2008 , 

Address from whom the tender form and to whom the tender is to be submitted - Principal, 
Medical College , Kozhikode , Kerala -673 008 . 

- കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ കാർഡിയോ വാസ കുലർ അത്താറാസിക് സർജറി വിഭാഗത്തിലേക്ക് 
വിവിധതരം ഉപകരണങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് മുദ്രവച്ച മൽസരാടിസ്ഥാനത്തിലുളള ദർഘാസുകൾ. 
ക്ഷണിച്ചുകൊളളുന്നു . 

ദർഘാസുകൾ എസ4/10945 /2007 എം സി സി . എന്ന മേലെഴുത്തോടുകൂടി പ്രിൻസിപ്പാൾ , മെഡിക്കൽ 
കോളേ , കോഴിക്കോട്-673 008, കേരള എന്ന വിലാസത്തിൽ അയയ (dണ്ടതാണ് . വൈകി ലഭിക്കുന്ന 

ീകരിക്കുന്നതല്ല . ദർഘാസുകൾ താഴെ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ദിവസം രാവിലെ 11 . 30 - ന 
ദർഘാസുകാരൻറയോ അംഗീകൃത ഏജൻറിൻറയോ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കപ്പെടും. 


The Total approximate Cost - Rs. 1, 10 , 210 

Further details can be had from the Office of the Principal, Medical College , Kozhikode during 
working hours . 

കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിനോടനുബന്ധിച്ചു ളള ഇ , എൻ. ടി . വിഭാഗത്തിലേക്ക് ആവശ്യമായ 
ഉപകരണങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിലേക്ക് നി 1 ളി ൽനിന്നും അവരുടെ അംഗീകൃത ഡീലർമാരിൽനിന്നും 
മുദ്രവച്ച മൽസരാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ദർഘാസുകൾ കാണിച്ചുകൊളളുന്നു . 

- ദർഘാസുകൾ എസ്, 510473507 എം സി സി , എന്ന മേലെഴുത്തമാടുകുടി ( പ്രിൻസിപ്പാൾ , മെഡിക്കൽ കോളേജ്, 
കോഴിക്കോട്- 8 എന്ന വിലാസത്തിൽ അയയ്ക്കുംബതാണ്, പകിക്കിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . 
ദർഘസുകൾ താഴെ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ദിവസം രാവിലെ 11 . 30 മണിക്കും ദർഘാസുകാരൻറയോ അംഗീകൃത 
എജൻറിൻറയോ സാന്നിധ്യത്തിൽ തുറക്കപ്പെടും. തപാലിൽ infിക്ക് 8ർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വിലയായി 
മണി ഓർഡർ ഒഴികെ മറ്റൊന്നും സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . 

അടങ്കൽ തുക - രൂപ 1 ,10,210 . 
നിരതവ്യം- ടെണ്ടർ ചെയ്യുന്ന തുകയുടെ ഒരു ശതമാനം. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 

അസ " സൽ_ 416 രൂപ, 
ഡിക്കേററ് - 208 രൂപ 

തപാൽ വഴിയുളള വില _ 453 രൂപ 
ദർഘാസ് ഫോമുകൾ തപാൽവഴി വിൽപ്പന തീരുന്ന തീയതി - 1 -10 -2007. 
ദർഘാസ് ഫോമുകൾ നേരിട്ട് ലഭിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും സമയവും - 16 -10- 2007, 3 . 30 മണി 
ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും സമയവും - 17- 10-2007, 11 മണീ, 
ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും - 17- 10- 2007, 11 . 30 മണി. 

50 രൂപ വിലയുളള കേരള മുദ്രപ്പത്രത്തിൽ നിശ്ചിത മാതൃകയിലുള്ള സമ്മതപത്രം വാഗ°ദത്തതുകയുടെ 
1 % നിരതദ്രവ്യത്തോടുകൂടി ദർഘാസിന്റെകൂടെ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 

ദർഘാസുകൾ കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പാളിൻറ ഒഫീസിൽ നിന്നും പ്രവർത്തി 
ദിവസങ്ങളിൽ ലഭ്യമാണ്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പ്രസ്തുത ആഫീസി ൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്നതാണ്. 
Medical College, 

( Std . ) 
Kozhikode. 

Principal 


TENDER NOTICE 
No. S4/1094507/ MCC. 

7th Seplember 2007 
Scaled competitive tenders in the prescribed form are invited for the supply of Minor Instruments 
for the Department of Cardio Vascular Thoracic Surgery , Medical College , Kozhikode. Tender forms can be 
had from the Office of the Principal,Medical College,Kozhikode directly on payment of Rs. 41 6 and by registered 
post on payment of Rs. 460 by money order . The last date for receipt of tenders is 11 a . m . on 27- 10 - 2007 . 
Tenders will be opened at 11 . 30 a . m . on 27 - 10 - 2007 in the presence of such tenderers or their authorized 
representatives who may be present at that time. Belated tenders will not be accepted . 

Tender forms are not transferable . Sale of tender forrns by post will be closed on 16 -10 - 2007, 
3 p . m . Neither Cheque, Draft, Postage stamps etc . will be accepted towards the cost of tender forin 
nor will the forms be sent by V . P . P . Duplicate copy of tender form can be had on payment of Rs. 208 . 

IMPORTANT 
The tender should be sent along with an agreement executed in Kerala Government Stamp Paper 
worth Rs. 50 (Rupees Fifty only ) and EMD @ 1 % of the total cost of the items tendered for . Rate should be 
quoted against Indian Rupee payment only . The tender without the required agreement and EMD and 
tender not quoted against Indian Rupees payment are liable to be rejected . Specimen copy of the 
agreement is annexed to the prescribed tender form . Stamp Paper will be supplied to the firm outside 
Kerala on request along with remittance of Rs. 87 (Rupees Eightyse ven only ) (Rs. 50 towards the cost of 
stamp paper and Rs. 37 as incidental charge ) by money order. Tenderers should quote the AMC 
(comprehensive ) rate for 5 years after warranty also along with their tender , 

Superscription - No. S4 /10945 /07 /MCC . 
Date upto which the rates are to be firm - 31 - 3 -2008 , 

Address from whom the tender form and to whom the tender is to be submitted - Principal, 
Medical College , Kozhikode , Kerala -673 008 . 

- കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ കാർഡിയോ വാസ കുലർ അത്താറാസിക് സർജറി വിഭാഗത്തിലേക്ക് 
വിവിധതരം ഉപകരണങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് മുദ്രവച്ച മൽസരാടിസ്ഥാനത്തിലുളള ദർഘാസുകൾ. 
ക്ഷണിച്ചുകൊളളുന്നു . 

ദർഘാസുകൾ എസ 4/ 10945 /2007 എം സി സി . എന്ന മേലെഴുത്തോടുകൂടി പ്രിൻസിപ്പാൾ , മെഡിക്കൽ 
കാളേ , കോഴിക്കോട്- 673 008 , കേരള എന്ന വിലാസത്തിൽ അയയ"(dണ്ടതാണ് . വൈകി ലഭിക്കുന്ന 

ധീകരിക്കുന്നതല്ല . ദർഘാസുകൾ താഴെ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ദിവസം രാവിലെ 11 . 30 - ന 
ദർഘാസുകാരൻറയോ അംഗീകൃത ഏജൻറിൻറയോ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കപ്പെടും. 


ദർഘാസ് ഫോറങ്ങളുടെ വിലയായി മണി ഒാർഡർ ഒഴിൽ ചെക്ക്, ഡാഫ ററ , പോസ്ററൽ സ്ററാമ്പ 
മുതലായവ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല , 50 രൂപ വിലയുളള കേരള മുദ്രപ്പത്രത്തിൽ നിശ്ചിത മാതൃകയിലുളള 
സമ്മതപത്രം 1 % നിരതദ്രവ്യത്തോടുകൂടി ദർഘാസിനൊപ്പം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 

ദർഘാസുകൾ കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പാളിന്റെ ഒാഫീസിൽനിന്നും പ്രവർത്തി 
ദിവസങ്ങളിൽ ലഭ്യമാണ്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പ്രസ്തുത ഓഫീസിൽനിന്നും ലഭിക്കുന്നതാണ് . 

ദർഘാസ് നമ്പർ എസ് 44 /10945707 എം സീ സി . 
ഇനം _ വിവിധ തരം ഉപകരണങ്ങൾ 
അടങ്കൽ തുക - 4 ലക്ഷം രൂപ, 
ദർഘാസ് ഫാറത്തിന്റെ വില : 

- ഒറിജിനൽ - 416 രൂപ , 
പകർപ്പ് _ ച 208 , 

തപാൽവഴ 1 - 460 രൂപ, 
ദർ ഘാസ് ഫാറം തപാൽവഴി വിൽപ്പനി തീരുന്ന തീയതിയും സമയവും - 16- 10 -2007 വൈകുന്നേരം 3 മണി. 
ദർഘാസുകൾ ലഭിക്കേണ്ട അവസാന തീയതിയും സമയവും 27- 10 -2007 രാവിലെ 11 മണി, 
ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും - 27-10- 2017 രാവിലെ 11 . 30 മണി, 
വില നിജമായിരിക്കുന്ന തീയതി - 31 - 3- 2008 . 

SPECIFICATIONS 
Name of Item with Specifications 

Quantity 


SI . 
No . 


( 3 ) 


2 Nos . 
2 Nos. 
| 1 No . 


2 Nos , 


3 Nos. 
3 Nos. 
3 Nos. 


1 Vessel Scissors 

Debakey - 180mm 55° 
Potts -De-Martel- 185mm 30° 

Diethrich - Potts super cut 45° angled micro fine blades 
2 Ligature Scissors 

Gebogen ( 180mm) Durotip carbide inserts- W Cut 
3 Neelle Holder 

Hegar Mayo 180 mm carbide inserts with 0 . 5 Pitch of serration 
Hegar Mayo 205 mm carbide inserts with 0 . 5 Pitch of serrat on 

Hegar Mayo 150 mm carbide inserts with 0 . 5 Pitch of serration 
4 Forceps 

Titanium Dennis micro forceps 180 mm Diamond dust ring tip round handle 
De Bakey 150 mm 1 .5 mm 
De Bakey 200 mm 2 mm 
De Bakey 200mm 3 . 3 mm 
Adson 145 mm dissecting forceps with carbide inserts 
Adson 180 mm dissecting forceps with carbide inserts 
Gillies toothed 150 mm 

Fine plain 150 mm 
5 Ligature Forceps 

Halsted Mosquito 125mm straight 
Halsted Mosquito 125 mm curved 
Adson 185 mm straight 
Adson 185 mm curved 
Crile 160 mm straiglit 

Crile 160 mm curved 
6 Ssternotomy Spreder for Adults 

Morse movable double blades each blade 19 x 19mm , 188mm long 

with 22, spreading of 200 in 
7 Sternotomy Spreder for Children 

Morse movable double blades each blade 12x20 mm , 154 mm long 

with a spreading of 200 mm 
8 Spreader for Internal Mammary Preparation 

Sternal spreader suitable for internal mammary artery preparation 


1 No . 
| 2 Nos. 
2 Nos. 
2 Nos. 
| 1 No. 
- 1 No. 
4 Nos . 
4 Nos. 


] 2 Nos. 
12 Nos 
12 Nos. 
12 Nos. 
12 Nos. 
12 Nos. 


I No. 


1 No . 


1 No . 


Medical College , 
Kozhikode . 


(Sl. ) 


Principal . 


2nd Oct, 2007) 


STORES PURCHASE 


- ദർഘാസ് ഫോറങ്ങളുടെ വിലയായി മണി ഒാർഡർ ഒഴികെ ചെക്ക്, ഡാഫ റാ , പോസ്ററൽ സാമ്പ 
മുതലായവ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല , 50 രൂപ വിലയുളള കേരള മുദ്രപ്പത്രത്തിൽ നിശ പിത മാതൃകയിലുളള 
സമ്മതപത്രം 1 % നിരതദ്രവ്യത്തോടുകൂടി 8ർ ഘാസിനൊപ്പം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 

ദർഘാസുകൾ കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പാളിന്റെ ഓഫീസിൽനിന്നും പ്രവർത്തി 
ദിവസങ്ങളിൽ ലഭ്യമാണ്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പ്രസ്തുത ഓഫീസിൽനിന്നും ലഭിക്കുന്നതാണ് . 

ദർഘാസ് നമ്പർ എസ് 44 /10945707 എം സീ സി . 
ഇനം _ വിവിധ തരം ഉപകരണങ്ങൾ 
അടങ്കൽ തുക 4 ലക്ഷം രൂപ , 
ദർഘാസ് ഫാറത്തിന്റെ വില : 

- ഒറിജിനൽ - 416 രൂപ , 
പകർപ്പ് _ ച 208 , 

തപാൽവഴ 1 - 460 രൂപ, 
ദർ ഘാസ് ഫാറം തപാൽവഴി വിൽപ്പനി തീരുന്ന തീയതിയും സമയവും - 16- 10 -2007 വൈകുന്നേരം 3 മണി. 
ദർഘാസുകൾ ലഭിക്കേണ്ട അവസാന തീയതിയും സമയവും 27- 10 -2007 രാവിലെ 11 മണി, 
ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും - 27-10- 2017 രാവിലെ 11 . 30 മണി, 
വില നിജമായിരിക്കുന്ന തീയതി - 31 - 3- 2008 . 

SPECIFICATIONS 
Name of Item with Specifications 

Quantity 


SI .. 
No . 


(1 ) 


( 3 ) 


2 Nos. 
2 Nos. 
| 1 No . 


2 Nos. 


3 Nos. 
3 Nos. 
3 Nos. 


1 Vessel Scissors 

Debakey - 180mm 55° 
Potts -De-Martel- 185mm 30° 

Diethrich - Potts super cut 45° angled micro fine blades 
2 Ligature Scissors 

Gebogen ( 180mm) Durotip carbide inserts- W Cut 
3 Neelle Holder 

Hegar Mayo 180 mm carbide inserts with 0 . 5 Pitch of serration 
Hegar Mayo 205 mm carbide inserts with 0 . 5 Pitch of serrat on 

Hegar Mayo 150 mm carbide inserts with 0 . 5 Pitch of serration 
4 Forceps 

Titanium Dennis micro forceps 180 mm Diamond dust ring tip round handle 
De Bakey 150 mm 1 .5 mm 
De Bakey 200 mm 2 mm 
De Bakey 200mm 3 . 3 mm 
Adson 145 mm dissecting forceps with carbide inserts 
Adson 180 mm dissecting forceps with carbide inserts 
Gillies toothed 150 mm 

Fine plain 150 mm 
5 Ligature Forceps 

Halsted Mosquito 125mm straight 
Halsted Mosquito 125 mm curved 
Adson 185 mm straight 
Adson 185 mm curved 
Crile 160 mm straight 

Crile 160 mm curved 
6 Ssternotomy Spreder for Adults 

Morse movable double blades each blade 19 x 19mm , 188mm long 

with 22, spreading of 200 in 
7 Sternotomy Spreder for Children 

Morse movable double blades each blade 12x20 mm , 154 mm long 

with a spreading of 200 mm 
8 Spreader for Internal Mammary Preparation 

Sternal spreader suitable for internal mammary artery preparation 


1 No . 
- 2 Nos. 
2 Nos. 
2 Nos. 
- 1 No. 
- 1 No . 
4 Nos . 
4 Nos. 


] 2 Nos. 
12 Nos 
12 Nos. 
12 Nos, 
12 Nos. 
12 Nos. 


1 No . 


1 No . 


1 No . 


Medical College , 
Kozhikode . 


(Sl. ) 
Principal. 


" TENDER NOTICES 


Bർ ഘാസുകൾ തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 
23- 10- 2017 രാവിലെ 11 . 30 മണി . 

ദർഘാസുകൾ എസ്2 -971612001 എം . സി . സി . 
എin tലെഴുത്തൊടുകുടി നേരിട്ട് നൽകുകയോ 

പി സിപ്പാൾ മെഡിക്കൽ കോളേജ്, കോഴിക്കോടും 
എന്ന വിലാസത്തിൽ അയയ്ക്കുകയോ ചെയ്യേണ്ടത 
ഫന്നു . വൈകി ലിക്കുന്ന ദർഘാസുക്യം സ്വീകരിക്കു 

ന്നത്, ദർഘാസുകൾ മുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന 
ദിവസം 10ാവിലെ 11 30 മണിക്ക് ദർഘാസുകാരന്റെ യാ 
അംഗീകത പനിനിധിയുടെയോ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ 
തുറക്കപ്പെടും, തപാലിൽ ലിക്കു ദർഘാസ് 

ഫോറത്തിന്റെ വിലയായി മണിയോർഡർ ഒഴികെ 
മറെറാന്നും സ്വീകരി ക്കുന്നതല്ല . 

50 ഏപ വിലയുളള കേരള മുപ്പത്രത്തിൽ 
നീശ പിത മാതൃകയിലുള്ള സമ്മതപത്രം വാഗ ത്ത 
മുയടെ 1 % നിരതദ്രവ്യത്തോടുകൂടി ഉർ ഘാ : സി 
നോടൊപ്പം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 

- കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ മെഡിക്കൽ കോളേജ 
- ഡി സി ൽനിന്നും പവ ത്തി സa) മാങ്ങ ളി ൽ ലഭ്യമാണ്. 

SPECIFICATIONS 
Student Physiograph - 1 No - single canze 
with six couples and light transducers . 
1 . Couplers for recording : 

(a ) Bio potential 

(b ) Pulse - respiration 
2 . Transducer s for pressure, pulse , respiration 

and volume 
3 , [Charl - Paper 


No. S2 1710 2007/ MC . | 21st August 2007. 

Sealed and competitive tenders in the prescribed 
forms are invited from the manufacturers or 
authorized suppliers for the supply of Physiograph 
for the Department of Physiology , Medical 
College, Kozhikode , 

Tender forms can be had from the Office of the 
Principal, Medical College, Kozhikode directly on 
payment of Rs. 416 (Rupees Four hundred and 
Sixteen only ) on or before 24 - 10 -2007, 3 . 30 p . m . or by 
Registered Post on or before 15 - 10 - 2007 producing 
Money Order taken in favour of Principal, Medical 
College, Kozhikode for Rs. 453 (Rupees Four hundred 
and fifty three only ). Tenders should be superscribed as 
<<S2- 9716 /2007 /MCC " and addressed to the Principal, 
Medical College, Kozhikode. Tenders should be 
submitted on or before 25 - 10 - 2007, 11 a . m . Belated 
tenders will not be accepted . Each tender should 
be submitted along with an agreement signed and 
executed in Kerala Stamp Paper worth Rs. 50 and 
EMD @ 1 % of the total cost of the items tendered 
for . The tenders will be opened on 25 - 10 - 2007, 
11. 30 a . m . in the presence of the tenderers or 
their authorized representatives . Dite up to which 
the rates are to be firm on 31 -3 - 2003 . 

Cost of duplicate tender form is Rs. 208 . 

Rate should be quoted in Indian rupees only 
against payment. The tenders , which do not satisfy 
the conditions, without the agreement and within 
sufficient Earnest Moncy Deposit, are liable to be 
rejected without any notice . Cheq11 5, Dratis 
Postage Stamps etc . will not be accepted towards 
the cost of the tender forms. Stamp Paper will be 
supplied to the firins outside Kerala , on request 
along with the remittance of Rs. 87 (Rupees 
Eighty Seven only ) by Money Order taken in 
favour of Principal, Medical College, Kozhikode . 

The Total Approximate Cast - Rs. 1,20,000 

Further details can be had from the Office of 
the Principal, Medical College during working 
hours . 
കോഴി ശാ 

മെഡിക്കൽ കാലിലെ 
ഫി സീയോളജി ഡിപ്പാർട്ടുമെൻറിലേക്ക് ആവശ്യമായ 
സ്ററുഡൻ ഫിസിയാഗാഫ " വിതരണം ചയ്യുന്ന 
തി ലേക്ക് നിർമ്മാതാക്കളിൽ നിന്നു അവരുടെ 
അ ഗീത ഡീലർമാരിൽ നിന്നും മു വച്ചതുംമസാ 
ധിഷ്ഠിതമായതുമായ ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചു 
കൊളളുന്നു . 

അടങ്കൽ തുക - 1, 20,000 രൂപ 
നിരദവ്യ - ടെണ്ടർ തുകയുടെ ഒരു ശതമാനം 
ദർഘാസ് ഫാറത്തിന്റെ വില : 

അസ്സ _ 416 രൂപ . 
ഡിയോ _ 208 നു പ 

ത പാൽ വഴിയുളള വില - 453 രൂപ , 
ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ തപാൽ വഴി വിൽപ്പന 
തിരുന്ന തീയതി - 15-10-2017 . 

- ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ നേരിട്ട് ലഭിക്കുന്ന അവസാന 
തീയതിയും സമയവും - 24- 10- 2007 വൈകുന്നേരം 
3 .30 മണി. 

8ർ ഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന വസാന തീയതിയും 
സമയവും- 25-10 -2007 രാവിലെ 11 മണി. 


No . S2- 79072007] MCC. 

21st Aut gust 2007 . 
Sealed and competitive tenders in the prescribed 
lorms are invited from the manufacturers or 
authorized suppliers for the supply of Laundry 
Equipments for the Institute of Chest Disenses , 
Medical College, Kozhikode . 

Tender forms can be had from the Office 
of the Principal, Medical College, Kozhikode 
directly on payment of Rs.723 (Rupees Seven hundred 
and Twenty Eight only ) on or before 24 -10 -2007 , 
3 . 30 p .m . or by registered post on or before 15 -10 - 2007 
producing money order taken in favour of Principal 
Medical College, Kozhikode for Rs. 765 (Rupees 
Seven hundred and sixty five only ). Tenders should 
be superscribed as S2/ 7807/ 2007/MCC " and 
addressed to the Principal, Medical College , 
Kozhikode. Tenders should be submitted on or 
before 25 - 10 -2007 , 11 a . m . Belated tenders will 
not be accepted. Each tender should be submitted 
along with an agreement signed and executed in 
Kerala Stamp Paper worth Rs. 50 and EMD @ 
1 % of the total cost of the iteras tendered 
for. The tenders will be opened on 25 - 10 -2007 
at 11. 30 a . m . in the presence of the tenderers or 
their authorised representatives. 


The Total Approximate Cost - Rs. 6 ,50 ,000 
Cost of duplicate tender form - Rs. 416 . 

Date up to which the rates are to be firm 
31 - 3 - 2008 . 


SI . 


Rate should be quoted in Indian Rupees only to Various Departments of Medical College, 
against payment . The tenders, which do not Kozhikode . The envelope containing the tenders 
satisfy the conditions and without the agreement should be superscribed as Tender No . . . . . . . . 
and without sufficient Earnest Money Deposit are 

. . . . . . . . for the supply of 
liable to be rejected without any notice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • • • • •112 11 
Cheque, Draft, Postage Stanaps etc . will not be 

. . . . . . . . . . . . . . . . (its indicated in the 
accepted towards the cost of the tender form statement below ) and should be addressed to the 
nor will the forms be sent by V . P . P . Stamp Principal, Medical College, Kozhikode-673 008 . 
Paper will be supplied to the firm outside Kerala Belated tenders will not be accepted . The tenders 
on request along with the remittance of Rs. 87 will be opened at 11 . 30 a . m . on the date specified 
(Rupees eighty seven only ) by Money Order taken below against cach tenders in the presence of 
in favour of Principal, Medical College , Kozhikode. such tenderers or their authorised representatives 
Further details can be had from the Office of 

who may be present at that time. Intending 
the Principal, Medical College during working 

tenderers can obtained tender forms directly or 
hours . 

by on registered post on payment by money 

order from the Principal , Medical College, Calicut. 
- 34കാഴിക്കോട് 

ഡീക്കാ ൽ 

കോളേജിലെ Each tenderers should send along with the tender an 
ഇൻസ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഒാഫ് ചെസ്ററ് ഡിസീസസിന agreement signed and executed in Kerala Government 
ആവശ്യമായി ലോണ്ടറി ഉപകരണങ്ങൾ വിതരണം stamp paper worth Rs. 50 and EMD @ 1 % of the 
ചെയ്യുന്നതിലേക്ക് നിർമ്മാതാക്കളിൽ നിന്നും അവരുടെ total cost of the items tendered for . 
അംഗീകൃത ഡീലർമാരിൽ നിന്നും മുദ്രവച്ചതും 
മത്സരാധിഷ്ഠിതവുമായ ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചു . 

Tender Number , Items and PAC 
കൊളളുന്നു . 

No . 
-- ദർഘാസുകൾ എസ 2 ,7807 107 എം , സീ . സി . - 1 S1 9210 2007 { MCc - Operation table ( 2 Nos.) 
എന്ന മേലെഴുത്തോടുകൂടി നേരിട്ടു നൽകുകയോ 

Departments of General 
( പ്രിൻസിപ്പാൾ , മെഡിക്കൽ കോളേജ്, കോഴിക്കോട്, 

Surgery 
പിൻ-673 008 എന്ന വിലാസത്തിൽ അയയ്ക്കുകയോ 

Rs. 30 laklis 
ചെയ്യേണ്ടതാകുന്നു . വൈകി ലഭിക്കുന്ന ദർഘാസുക( 2 S117250 2007 ICC _ Mobile Aji 
സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . ദർഘാസുകൾ താഴെ കാണിച്ചി 

Ascepticizer (3 Nos.) 
രി ക്കുന്നദിവസം രാവിലെ 11 . 30 മണിക്ക് ഒർലാസു 

Department of General 
കാര ൻറയും അംഗീകത ( പ്രതിനിധിയുടെയാ സാന്നി 

Surgery, Urology & 
8ധ്യത്തിൽ തുറക്കപ്പെടും. തപാലിൽ ലഭിക്കേണ 

Anaesthesiology . 
ദർഘാസ ഫോറത്തിന്റെ വിലയായി മണിയോർഡർ 

Rs. 19 , 80 1:1khas 
ഒഴികെ മറെറാന്നും സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . 

3 S1 /10015 /2007/MCC - Sargical Microscope 
ഉa Paദശ അടങ്കൽ തുക - രൂപ 6,50 , 000 

with Video attachment 
നിരതദ്രവ്യം - ടെണ്ടർ തുകയുടെ1 % 

and XY translator (1 No.) 

Department of 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില 

Ophthalmology 
- അസ്സ ൽ _ 728 രൂപ . 

- Rs . 8 laallis 
ഡ്യൂപ്ലിക്കേററ് - 416 ഏപ് 

Cost of tender form Rs. 1, 040 for Sl. Nos . 1 
തപാൽ വഴിയുള്ള വില - 765 രൂപ, 

llnel 2 , Rs, 728 (or Sl. No . 3 , 
മർ ഘാസം ഫോറങ്ങൾ നേരിട്ട് ലഭിക്കുന്ന Cost of tender form by post - Rs. 1,090 for 
അവസാന തീയതിയും സമയവും 24- 10- 2007, 

- Sl . Nos, 1 incl 2, Rs . 178 for Sl . No. 3 . 
3 . 30 മണി. 

Cost of duplicate tender form Rs. 520 for 
ദർഘാസ് ഫോമുകൾ തപാൽവഴി വിൽപ്പന തീരുന്ന - Sl . Nos . 1 and 2 , R9, 416 for Sl . No , 3 . 
തീയതി - - 15 -10 -2007. 

Closing date of sale of tender form by post 
ദർഘാസം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും - 1 101 - 2007, 3 p . II . 
സമയവും 25 -10-2007, 11 മണി. 

Due date and time for receipt of tender 
- ദർഘാസ കൾ തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും - 1 5-10-2007, 11 1, m , 
25 -10 -2007 , 11 . 30 മണി. 

Duc date and time for opening of tender 
50 രൂപ വിലയുള്ള കേരള മുദ്രപ്പത്രത്തിൽ 15- 10-2007, 11 . 30 a .Il. 
നിശ്ചിത മാതൃകയിലുള്ള സമ്മതപത ം വാഗ്ദത്ത 

Date upto which the rates are to be firm 
തുകയുടെ 1 % നിരതവ്യതോടുകൂടി ദർഘാസി 

- 31 + 3- 2008 
നോടൊപ്പം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 
- കുടുതൽ വിവരം മെഡിക്കൽ കോളേജിന്റെ 

Rate should be quoted against payment in Indian 
ഓഫീസിൽ നിന്നും പ്രവർത്തി സമയങ്ങളിൽ ലഭ്യമാണ്. 

Rupees only . The tenders without the requirect 
Earnest Moncy Deposit and agreement and not 
Batisfying other tender conditions are liable to be 
rejected without any notice . Tender forms are 
not titanislerable. Cheques, Drafts , Postage 

Stamps etc . will not be accepted towards the 
No . S1 - 921 02007] MCC. 

24th Alia gust 2007 . 

cost of tender forms. Duplicate copy of tender 

form can be obtained on payment. Further 
Sealed competitive tenders in the prescribed details can be had from the Office of the Principal, 
forms are invited from themanufacturers or authorized Medical College, Calicut during the working 
distributors for the purchase of Various Equipment : liours . 


